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Klinikum Lippe: Neue Strategien für 
digitale Präsenz und 
Patientenkommunikation 


Das Klinikum Lippe tritt in die Welt der sozialen Medien 
ein und entwickelt neue Strategien für eine digitale 
Präsenz und die Kommunikation mit den Patienten. 


Das Klinikum Lippe nutzt soziale Medien zur effektiven Kommunikation. 


Standorte wie Detmold, Lemgo und Bad Salzuflen sind im digitalen 
Austausch aktiv. 


Soziale Medien fördern die Transparenz und Gemeinschaftsbindung 
des Klinikums. 


Das Klinikum Lippe, eines der größten kommunalen Krankenhäuser 
Deutschlands, hat den Trend zur digitalen Kommunikation erkannt 
und nutzt nun intensiv soziale Medien, um mit Patienten, Besuchern 
und der breiteren Öffentlichkeit zu kommunizieren. Mit dem Einsatz 
von Plattformen wie Facebook und Instagram hat sich das Klinikum 
entschlossen, eine direkte und moderne Kommunikationsweise zu 
verfolgen, die es ermöglicht, aktuelle Informationen und 


Nachrichten zeitnah zu verbreiten. 
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An den Standorten Detmold, Lemgo und Bad Salzuflen bietet das 
Klinikum Lippe eine umfassende Gesundheitsversorgung und greift 
auf die sozialen Medien zurück, um die Werte und die Kompetenz 
des Hauses zu vermitteln. Die Verwendung von sozialen Netzwerken 
unterstreicht das Engagement des Klinikums, transparent und offen 
zu kommunizieren und eine starke Verbindung zur Gemeinschaft 


aufzubauen. 


Das Klinikum Lippe im Überblick 


Das Klinikum Lippe ist eine etablierte Gesundheitseinrichtung, die 
eine breite Palette von medizinischer Versorgung anbietet und durch 
den Einsatz modernster Technologien gekennzeichnet ist. Es 
reagiert auch auf aktuelle Herausforderungen im Bereich der IT- 
Sicherheit. 


Standorte und Kontaktdaten 


Das Klinikum Lippe besteht aus mehreren Standorten, darunter die 
Hauptstandorte in Detmold, Lemgo und Bad Salzuflen. Die 
Kontaktaufnahme ist über verschiedene Medien wie Telefon und Fax 


möglich, sowie über die offizielle Website: 
e Detmold: Telefon: 05231 72-0, Fax: 05231 72-1403 
e Lemgo: Telefon: 05261 26-0, Fax: 05261 26-4280 


e Bad Salzuflen: Telefon: 05222 36889-4401, Fax: 05222 36889-4402 


e Website: www.klinikum-lippe.de und www.gesundheitlippe.de 


Medizinische Versorgung und 
Spezialisierungen 

Das Klinikum bietet eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung 
in mehreren Fachbereichen. Es deckt ein breites Spektrum 


medizinischer Spezialisierungen ab, und das medizinische Personal 


besteht aus erfahrenen Ärztinnen, Ärzten und Gesundheitsexperten. 


Technische Infrastruktur 


Mit dem Slogan “Mit Herz & Hightech”, verfügt das Klinikum Lippe 
über moderne IT-Systeme und Überwachungssysteme. Die 
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